PAWEŁ MICHNO 


Restaurator, członek »Sokoła« krakowskiego, 


przeżywszy lat 40, po długiej i dolegliwej chorobie, opatrzony Swietemi 


Sakramentami, zasnął w Panu dnia 16 Listopada 1897 r. 
Shi 


W ciężkim smutku pozostała żona z rodzeństwem, zaprasza Krewnych, Przyjaciół. 

Znajomych i pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie we 

Czwartek dnia 15 b. m. o godzinie 3 po południu z krypty XX. Pijarów, wprost 
na miejsce wiecznego spoczynku. 


